
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jo 9° : 220 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2020 Rodada: Volta 

Jogo: Goiania / GO X Vitoria F. C. / ES 

Data: 19/10/2020 Horário: 16:00 Estádio: Olímpico Pedro Ludovico / Goiania 


Arbitragem 

Arbitro: 

Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (CD / AM) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Mareio Soares Maciel (AB / GO) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Paulo Cesar Ferreira de Almeida (CD / GO) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Gabriel dos Santos Queiroz (CD / GO) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Delegado Local: 

Sérgio Roberto Albernaz Junior (CBF / GO) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Cleiber Elias Leite (CBF / GO) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1 s Tempo 


2 S Tempo 



Entrada do mandante: 

15:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do mandante: 

17:01 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do visitante: 

15:51 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

17:02 

Atraso: 

Não Houve 

Início 1 g Tempo: 

16:00 

Atraso: Não Houve 

Início do 2 g Tempo: 

17:03 

Atraso: 

Não Houve 

Término do 1 g Tempo: 

16:48 

Acréscimo: 3 min 

Término do 2 g Tempo: 

17:53 

Acréscimo: 

5 min 

Resultado do 1 g 

Tempo: 0X0 

Resultado Final: 

1 XO 



Relação de Jogadores 

Goiania / GO 


Vitoria F. C. / ES 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

N» 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

31 

Weverton V ... 

Weverton Vilela Nasc... 

T(g) 

p 

172131 


1 

Paulo 

Paulo Henrique Fagun ... 

T(g) 

P 

317267 

3 

Artur 

Artur Sousa Rodrigues 

T 

p 

409614 


2 

Lucas 

Lucas Barboza Rodrigues 

T 

P 

372717 

7 

Bruno Bahia 

Bruno Santos de Oliveira 

T 

p 

538097 


3 

Danrley Al ... 

Danrley Almeida Santos 

T 

P 

452151 

10 

Diney 

Vaidisney Costa dos ... 

T 

p 

298359 


4 

Ewerton 

Ewerton Nogueira Avila 

T 

P 

309941 

16 

Eduardo 

Eduardo Gonçalves de ... 

T 

p 

338664 


5 

Igor 

Igor Pimentel Xavier 

T 

P 

333825 

20 

Diego Fumaça Diego Cesar de Oliveira 

T 

p 

314625 


6 

Emerson 

Emerson Barbosa Rodr... 

T 

P 

410715 

28 

Danillo 

Danillo Ribeiro Cardoso 

T 

p 

303003 



Toni Galego 

Toniel de Araújo Mota 

T 

P 

399252 

30 

Anthony 

Anthony Lennox Marti ... 

T 

p 

308166 


8 

Joao Junior 

João Denoni Junior 

T 

P 

318773 

33 

Adriel 

Adriel Messias Ferre ... 

T 

p 

298127 


9 

Anderson 

Anderson Portela de ... 

T 

P 

316565 

82 

Robson 

Robson Jose dos Santos 

T 

p 

184836 


11 

Thiago 

Thiago Ramos da Silva 

T 

P 

369703 

91 

Kaio 

Kaio Wilker Afonso d ... 

T 

p 

319054 


20 

Eder Luciano 

Eder Luciano 

T 

P 

151417 

1 

Matheus 

Matheus Santillo Sim ... 

R(g) 

p 

343287 


12 

Harrison 

Harrison Rodrigues d ... 

R(g) 

P 

359929 

2 

Lima 

Wanderson Lima da Cu ... 

R 

p 

347087 


10 

Carlos Vitor 

Carlos Vitor Silva A ... 

R 

P 

299190 

5 

Magner 

Magner Vinicius Dias ... 

R 

p 

322387 


15 

Ramon 

Ramon da Silva Costa 

R 

P 

320928 

8 

Miguel Angelo 

Miguel Angelo Santan ... 

R 

p 

183779 


16 

Jeferson 

Jeferson Mesquita Lopes 

R 

P 

340161 

13 

Américo 

Américo Elias Rosa 

R 

p 

368872 


18 

Leonardo 

Leonardo Gonçalves M ... 

R 

P 

178751 

17 

Marcelo 

Marcelo Neves Faleir... 

R 

p 

649079 


22 

Gian 

Gianlucas Marques Santos 

R 

P 

394648 

19 

Joao 

Joao Pedro Ribeiro d ... 

R 

p 

408133 




22 

Lucas 

Lucas da Silva Lucena 

R 

p 

315875 




23 

Eduardo 

Eduardo Leite Oliveira 

R 

p 

503186 




98 

Stuart 

Stuart Asafe Ferreir... 

R 

p 

465423 




99 

MATEUS ALE> 

Mateus Alex dos Sant... 

R 

p 

612558 





T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Goiania / GO 

Vitoria F. C. / ES 

Técnico: 

Edson Jose Valandro Junior 

Técnico: 

Charles Rodrigues De Almeida 

Auxiliar Técnico: 

Cicero Vitor Dos Santos Junior 

Auxiliar Técnico: 

Gilberto Carlos Pereira Dos Santos 

Médico: 

Carlos Antonio De Melo Junior 

Médico: 

Raphaela De Almeida Lima 

Treinador De Goleiros: 

Jussie Da Silva Lima 

Treinador De Goleiros: 

Erasmo De Assis Serafim 

Preparador Físico: 

Leandro Pereira Netto 

Preparador Físico: 

Wagner Dassie 

Massagista: 

Rodrigo Martins Gregorio 

Massagista: 

Jose Carlos Ferreira 


Gols 

Tempo 

1T/2T N e 

Tipo 

Nome do Jogador 


Equipe 

40:00 

2T 28 

FT 

Danillo Ribeiro Cardoso 


Goiania/GO 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N a 

Nome do Jogador 

Equipe 

15:00 

1T 

82 

Robson Jose dos Santos 

Goiania/GO 


Motivo: Al .3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Impedir um ataque promissor, ao segurar o adversário na 
disputa da bola. 


33:00 1T 33 Adriel Messias Ferreira Andrade Goiania/GO 

Motivo: Al .13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada temerária na 
disputa da bola. 


+03:00 2T 

13 

Américo Elias Rosa Goiania/GO 


Motivo: A3. Retardar o reinicio do jogo - Por retardar o reinicio de jogo. 


PJ TC Charles Rodrigues de Almeida Vitoria F. C./ES 

Motivo: Al .24. Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser) - Após o jogo o sr: charles 
rodrigues de almeida, dirigiu ao centro do campo de jogo para reclamar das marcações da arbitragem. 


45:00 1T 

6 Emerson Barbosa Rodrigues dos Santos Vitoria F. C./ES 


Motivo: Al . 13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada temerária na 
disputa da bola. 


TC - Técnico 


Cartões Vermelhos 

NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

Foi concedido 1 minuto de silencio em homenagem póstuma as vitimas do covid-19.foi acrescido 3 minutos no primeiro tempo e 5 no segundo, devido as 
substituições, parada para reidratagão e entrada da maca para retirada de atletas supostamente lesionados. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

20:00 

2T 

Goiania/GO 

17 - Marcelo Neves Faleiro Junior 

10 - Valdisney Costa dos Santos 

20:00 

2T 

Goiania/GO 

13 - Américo Elias Rosa 

7 - Bruno Santos de Oliveira 

22:00 

2T 

Vitoria F. C./ES 

22 - Gianlucas Marques Santos 

9 - Anderson Portela de Araújo 

31:00 

2T 

Vitoria F. C./ES 

10 - Carlos Vitor Silva Alvarenga 

11 - Thiago Ramos da Silva 

33:00 

2T 

Goiania/GO 

19 - Joao Pedro Ribeiro dos Reis 

91 - Kaio Wilker Afonso da Silva 

40:00 

2T 

Goiania/GO 

8 - Miguel Angelo Santana Correia 

30 - Anthony Lennox Martins de So... 
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